ELECTION RESULTS - SPECIAL OVERRIDE ELECTION - ARLINGTON MASSACHUSETTS 6/7/2011 

29,179 REGISTERED VOTERS 
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SUMMARY 


Total Registered Voters 

987 

1388 

1334 

1297 

1339 

1461 

1304 

1500 

1587 

1524 

1401 

1563 

1485 

1348 

1510 

1385 

1041 

1452 

1496 

1406 

1371 

29,179 

Total Votes Cast 

329 

626 

513 

511 

495 

516 

470 

743 

585 

877 

805 

1014 

819 

647 

847 

812 

249 

764 

773 

569 

632 

13,596 

Percent of Votes Cast 

33.3% 

45.1% 

38.5% 

39.4% 

37.0% 

35.3% 

36.0% 

49.5% 

36.9% 

57.5% 

57.5% 

64.9% 

55.2% 

48.0% 

56.1% 

58.6% 

23.9% 

52.6% 

51.7% 

40.5% 

46.1% 

46.60% 


YES 

160 

300 

313 

271 

220 

279 

262 

488 

281 

536 

385 

675 

293 

389 

430 

477 

107 

327 

362 

312 

359 

7,226 

Percent of Votes Cast 

48.6% 

47.9% 

61.0% 

53.0% 

44.4% 

54.1% 

55.7% 

65.7% 

48.0% 

61.1% 

47.8% 

66.6% 

35.8% 

60.1% 

50.8% 

58.7% 

43.0% 

42.8% 

46.8% 

54.8% 

56.8% 

53.15% 


NO 

169 

326 

200 

240 

275 

237 

208 

255 

304 

341 

420 

339 

526 

258 

417 

335 

142 

436 

411 

257 

273 

6,369 

Percent of Votes Cast 

51.4% 

52.1% 

39.0% 

47.0% 

55.6% 

45.9% 

44.3% 

34.3% 

52.0% 

38.9% 

52.2% 

33.4% 

64.2% 

39.9% 

49.2% 

41.3% 

57.0% 

57.1% 

53.2% 

45.2% 

43.2% 

46.84% 
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